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ALL PARTS SUBJECT TO AVAILABILITY 
Stanley Tools, Division of The Stanley Works, New Britain, Connecticut 06053, U.S.A. 
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Ref. No. 
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Price 





02-253-1 
02-253-4 
02-253-5 
02-253-6 
02-253-7 
02-253-9 
02-253-11 


02-923-1 
02-923-2 
02-923-5 
02-923-6 
02-923-7 
02-923-8 
02-923-9 
02-923-10 
02-923-11 








01-710 
01-710-1 $9.30 
01-710-2 9.30 
01-711 
01-711-3 $9.30 
01-711-4 9.30 





02-253, (H1253A) 





02-923, 02-922, 
(923A) 


$17.80 
9.80 
9.10 
9.10 
7.50 
1.00 
3.95 
1.00 
1.00 





02-945, 02-942, 
(945A), (945B) 





02-945-1 $19.65 
02-945-3 10.80 
02-945-5 8.10 
02-945-6 4.25 
02-945-7 4.05 
02-945-9 3.45 
02-945-10 0.95 
02-945-11 0.95 
02-151 
02-151-1 $6.60 
02-151-2 0.80 
02-151-3 7.30 
02-151-4 2.30 
02-151-5 3.15 
02-151-6 0.80 
02-151-7 0.75 
02-151-8 0.75 
02-151-9 8.65 
02-151-10 19.65 
02-151-11 7,.30 
02-151-12 6.00 
02-151-13 0.60 
02-151-14 3.50 
02-151-15 1.20 
02-151-16 1.20 











02-660 
02-660-1 $6.60 
02-660-2 10.35 
02-660-3 3.90 
02-660-4 2.30 
02-660-5 3.15 
02-660-6 0.80 
02-660-7 0.75 
02-660-8 0.60 
02-660-9 8.65 
02-660-10 0.65 
02-660-11 2.60 
02-660-12 2.50 
02-660-13 0.60 
02-660-14 3.50 
02-660-15 1.20 
02-660-16 1.20 

02-742 
02-742-1 $0.75 
02-742-2 0.65 
02-742-3 7.30 
02-742-4 2.30 
02-742-5 3.15 
02-742-6 0.80 
02-742-8 0.75 
02-742-9 7.85 
02-742-11 7.30 
02-742-12 6.00 
02-742-13 0.60 
02-742-14 3.50 
02-742-15 1.20 
02-742-16 1.20 
02-742-17 19.70 
02-742-18 0.60 

03-043, (41Y) 
03-043-1 $7.85 
03-043-2 1.45 
03-043-3 1.45 
03-043-4 2.10 
03-043-5 1.45 
03-043-6 0.95 
03-043-7 4.50 
03-043-8 6.30 
03-043-9 1.11 
03-043-10 0.30 
03-043-11 2.70 
03-043-12 1.10 
03-043-13 0.60 
03-043-14 2.70 
03-043-15 2.70 
03-043-16 2.70 
03-043-17 0.30 





03-045, (45Y) 


03-045-1 $4.55 
03-045-2 1.45 
03-045-3 1.00 
03-045-4 4.50 





03-046, (46Y) 


03-046-1 $2.70 
03-046-2 1.60 
03-046-3 1.00 
03-046-4 4.50 





Push Drill Bits 


04-060-1 $11.19 
04-061-1 2.59 
04-062-1 2.59 
04-063-1 2.59 
04-064-1 2.59 
04-065-1 2.59 
04-066-1 2.99 
04-067-1 2.59 
04-068-1 2.59 
04-069-1 20.05 
04-070-1 9.45 





03-222, (H1220B) 


03-222-1 $8.59 
03-222-2 6.05 
03-222-4 2.55 
03-222-5 2.55 
03-222-7 3.25 
03-222-8 3.25 





03-612, (611A) 


03-612-1 $17.75 
03-612-2 8.95 
03-612-3 2.85 
03-612-4 6.95 
03-612-5 4.35 
03-612-8 4.30 
03-612-10 1.60 





03-624, (624A) 





03-624-1 $17.75 
03-624-2 13.60 
03-624-3 2.85 
03-624-4 6.95 
03-624-5 4.50 
03-624-6 3.10 
03-624-7 3.10 
03-624-10 1.60 
03-103 
03-103-1 $8.90 
03-103-2 2.05 
03-103-3 0.80 
03-103 4 0.55 


03-103-5 4.85 








03-103-6 $2.30 
03-103-11 2.60 
03-103-12 0.80 
03-103-15 1.40 
03-103-15 0.50 
03-103-26 3.20 
03-105 
03-105-1 $8.90 
03-105-2 2.05 
03-105-3 0.80 
03-105-4 0.55 
03-105-5 4.85 
03-105-6 2.30 
03-105-11 3.60 
03-105-21 2.00 
03-105-26 3.20 
03-803 
03-803-1 $15.50 
03-803-2 3.20 
03-803-3 1.70 
03-803-4 1.70 
03-803-5 4.85 
03-803-6 2.30 
03-803-11 3.60 
03-803-12 0.80 
03 803-15 0.50 
03-803-26 3.20 





04-059, (59) 














04-059-1 $3.35 
04-059-2 5.75 
04-059-3 2.85 
04-059-4 2.85 
04-059-5 4.10 
04-059-6 1.45 
04-621 
04-621-1 $2.95 
04-621-2 0.70 
04-621-3 1.75 
04-622 
04-623-1 $3.10 
04-622-2 0.70 
04-622-3 1.75 
04-623 
04-623-1 $3.25 
04-623-2 0.70 
04-623-3 1.75 
04-624 
04-624-1 $3.30 
04-624-2 0.70 
04-624-3 1.75 





10-099, (99A) 


10-099-1 $1.25 
10-099-3 0.30 





10-499, (28-499) 


























10-499-1 $1.25 

10-499-2 0.60 

10-499-3 0.15 

10-499-4 0.30 
10-009 

10-009-1 $0.75 

10-009-2 0.75 

10-009-3 0.20 
10-049 

10-049-2 $0.30 

10-049-3 0.10 
10-079 

10-079-1 $1.25 

10-079-2 0.30 
10-089 

10-089-1 $1.25 

10-089-3 0.30 

10-089-2 1.00 
10-109 

10-109-1 $0.30 

10-109-2 0.75 

10-109-4 0.30 

10-109-9 1.25 
10-175 

10-175-1 $1.25 
10-189 

10-189-2 $0.20 

10-189-3 0.30 

10-189-1 1.35 
10-300 

10-300-1 $0.75 

10-300-2 0.75 





10-515, 10-525 


10-515-1 $1.25 
10-515-2 0.95 
10-515-3 0.20 
10-515-4 0.75 
10-515-5 1.25 





10-999, 10-989 


10-999-1 $1.25 
10-999-3 0.75 


Plane Cutters 
12-338 


12-003-1 
12-013-1 
12-003-2 
12-003-3 
12-003-4 
12-003-5 
12-003-6 
12-003-7 
12-003-8 
12-003-9 
12-003-10 
12-003-11 
12-003-12 
12-003-13 
12-003-14 
12-003-22 
12-003-23 


12-004-1 
12-014-1 
12-004-2 
12-004-3 
12-004-4 
12-004-5 
12-004-6 
12-004-7 
12-004-8 
12-004-9 
12-004-10 
12-004-11 
12-004-12 
12-004-13 
12-004-14 
12-004-22 
12-004-23 


12-005-1 
12-015-1 
12-005-2 
12-005-3 
12-005-4 
12-005-5 
12-005-6 
12-005-7 
12-005-8 
12-005-9 
12-005-10 
12-005-11 
12-005-12 
12-005-13 
12-005-14 
12-005-22 
12-005-23 


12-003, 12-013, 
(3), (3C) 





12-004, 12-014, 
(4), (4C) 


$23.15 
N/A 





12-005, 12-015, 
(5), (SC) 


12-006-1 
12-016-1 
12-006-2 
12-006-3 
12-006-4 
12-006-5 
12-006-6 
12-006-7 
12-006-8 
12-006-9 
12-006-10 
12-006-11 
12-006-12 
12-006-13 
12-006-14 
12-006-15 
12-006-16 
12-006-17 
12-006-18 
12-006-19 
12-006-20 
12-006-22 
12-006-23 


12-006, 12-016, 
(6), (6C) 


$70.65 
N/A 
7.90 
12.30 
15.50 
12.10 
17.10 
1.00 
3.35 
1.00 
0.95 
5.05 
0.95 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2,00 
2.00 
1.00 
2.00 





12-007, 12-017, (7) 





12-007-1 $70.65 
12-017-1 N/A 
12-007-2 7.90 
12-007-3 12.30 
12-007-4 15.50 
12-007-5 12.10 
12-007-6 17.10 
12-007-7 1.00 
12-007-8 3.35 
12-007-9 1.00 
12-007-10 0.95 
12-007-11 5.05 
12-007-12 0.95 
12-007-13 2.00 
12-007-14 2.00 
12-007-15 1.00 
12-007-16 1.00 
12-007-17 1.00 
12-007-18 1.00 
12-007-19 2,00 
12-007-20 2.00 
12-007-22 1.00 
12-007-23 2.00 
12-025, (5'4P) 
12-025-1 N/A 
12-025-2 $7.90 
12-025-3 11.10 
12-025-4 9.00 
12-025-5 12.10 
12-025-6 15.60 
12-025-7 1.00 
12-025-8 3.35 
12-025-9 1.00 
12-025-10 0.95 
12-025-11 3.55 
12-025-12 0.95 
12-025-13 1.95 
12-025-14 1.95 
12-025-22 1.00 
12-025-23 2.00 





12-003 


12-003L-1 
12-003L-2 
12-003L-3 
12-003L-4 
12-003L-5 
12-003L-6 
12-003L-7 
12-003L-8 
12-003L-9 
12-003L-10 
12-003L-11 
12-003L-12 
12-003L-13 
12-003L-14 
12-003L-15 


12-003L-15C 


12-003L-16 
12-003L-17 
12-312 
12-003L-19 
12-322 
12-003L-21 


12-004L-1 
12-004L-2 
12-004L-3 
12-004L-4 
12-004L-5 
12-004L-6 
12-004L-7 
12-004L-8 
12-004L-9 
12-004L-10 
12-004L-11 
12-004L-12 
12-004L-13 
12-004L-14 
12-004L-15 


12-004L-15C 


12-004L-16 
12-004L-17 
12-313 
12-004L-19 
12-323 
12-004L-21 


12-005L-1 
12-005L-2 
12-005L-3 
12-005L-4 
12-005L-5 
12-005L-6 
12-005L-7 
12-005L-8 
12-005L-9 
12-005L-10 
12-005L-11 
12-005L-12 
12-005L-13 





27.55 
28.95 
1.00 
1.00 
11.10 
3.65 
13.00 
1.20 





12-004, 12-014 


1.20 





12-005, 12-015 


$0.95 
11.85 


12-005L-14 
12-005L-15 


12-005L-15C 


12-005L-16 
12-005L-17 
12-313 
12-005L-19 
12-323 
12-005L-21 


12-006L-1 
12-006L-2 
12-006L-3 
12-006L-4 
12-006L-5 
12-006L-6 
12-006L-7 
12-006L-8 
12-006L-9 
12-006L-10 
12-006L-11 
12-006L-12 
12-006L-13 
12-006L-14 
12-006L-15 


12-006L-15C 


12-006L-16 
12-006L-17 
12-315 
12-006L-19 
12-325 
12-006L-21 


12-007, 12-017 


17.00 
1.20 





12-006, 12-016 


$0.95 
12.30 
0.95 
17.10 
1.00 
3.35 
1.00 
2.00 








12-007L-1 $0.95 
12-007L-2 12.30 
12-007L-3 0.95 
12-007L-4 17.10 
12-007L-5 1.00 
12-007L-6 3.35 
12-007L-7 1.00 
12-007L-8 2.00 
12-007L-9 1.00 
12-007L-10 12.10 
12-007L-11 7.95 
12-007L-12 2.00 
12-007L-13 2.00 
12-007L-14 1.00 
12-007L-15 88.30 
12-007L-15C 75.95 
12-007L-16 1.00 
12-007L-17 1.00 
12-315 15.50 
12-007L-19 5.05 
12-325 17.50 
12-007L-21 1.20 
12-203 
12-203L-1 $0.95 
12-203L-2 6.45 
12-203L-3 0.95 








12-203L-4 9.20 
12-203L-5 1.00 
12-203L-6 1.90 
12-203L-7 1.00 
12-203L-8 1.70 
12-203L-9 1.00 
12-203L-10 4.50 
12-203L-11 2.55 
12-203L-12 1.45 
12-203L-13 1.20 
12-203L-14 1.00 
12-203L-15 23.30 
12-312 11.00 
12-203L-19 3.65 
12-322 13.00 
12-203L-21 1.20 
12-204 
12-204L-1 $0.95 
12-204L-2 6.60 
12-204L-3 0.95 
12-204L-4 9.20 
12-204L-5 1.00 
12-204L-6 1.90 
12-204L-7 1.00 
12-204L-8 1.70 
12-204L-9 1.00 
12-204L-10 4.50 
12-204L-11 2.55 
12-204L-12 1.45 
12-204L-13 1.20 
12-204L-14 1.00 
12-204L-15 23.65 
12-313 15.20 
12-204L-19 3.65 
12-322 17.00 
12-204L-21 1.20 
12-205 
12-205L-1 $0.95 
12-205L-2 7.60 
12-205L-3 0.95 
12-205L-4 9.20 
12-205L-5 1.00 
12-205L-6 1.90 
12-205L-7 1.00 
12-205L-8 1.70 
12-205L-9 1.00 
12-205L-10 4.50 
12-205L-11 2.55 
12-205L-12 1.45 
12-205L-13 1.20 
12-205L-14 1.00 
12-205L-15 24.35 
12-313 15.20 
12-205L-19 3.65 
12-322 17.00 
12-205L-21 1.20 


12-019, (9%) 


12-020L-1 
12-020L-2 
12-020L-3 
12-508 

12-020L-5 
12-020L-6 
12-020L-7 
12-020L-8 
12-020L-9 


12-060, (60°) 


12-060-2 
12-060-3 
12-060-4 
12-060-5 
12-060-6 
12-060-7 


12-060L-1 


12-060L-9 








12-019-1 $2.25 
12-019-3 1.75 
12-019-4 1.00 
12-019-5 2.00 
12-220-3 6.00 
12-019-7 4.50 
12-019-8 0.95 
12-019-10 2.00 
12-020, (9°4) 
12-020-1 $2.25 
12-020-2 25.00 
12-020-3 1.75 
12-020-4 1.00 
12-020-5 2.00 
12-220-3 6.00 
12-020-7 4.50 
12-020-8 0.95 
12-020-9 2.00 
12-020-10 2.00 





12-920, 12-020, (9°) 





$4.10 
6.00 





12-960, 12-060, 
(60%) 


$25.00 
4.10 
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12-071, (71P) 


12-071-1 $9.55 
12-339 5.35 
12-340 5.35 
12-347 5.35 
12-071-3 2.25 
12-071-4 3.35 
12-071-5 2.25 
12-071-6 2.25 
12-071-7 4.50 
12-071-8 38.85 
12-071-9 9.55 
12-071-10 1.10 
12-071-11 9.55 


(Se a ee rs 


12-978, 12-078, (78) 


12-078-1 $9.55 
12-078-2 1.10 
12-078-3 4.50 
12-078-4 1.10 
12-078-5 2.29 
12-078-6 1.10 
12-078-7 4.50 
12-078-8 1.10 
12-078-9 2.25 
12-333 9.00 
12-078-11 38.85 
12-078-12 2.00 
12-101 
12-101-1 $2.20 
12-101-2 1.10 
12-101-4 1.10 
12-101-12 1.00 
12-102, (102) 
12-102L-1 $17.90 
12-102-1 2.45 
12-102L-3 6.45 
12-102L-4 1.95 
12-116, (110) 
12-116-1 $11.60 
12-116-2 1.00 
12-330 9.76 
12-116-4 6.45 
12-116-5 2.00 


12-116, (110) 


12-116L-1 $11.60 
12-330 9.76 
12-116L-3 6.45 
12-116L-4 2.55 
12-116L-5 1.75 





12-118, (118P) 








12-118-2 $4.10 
12-220-3 6.00 
12-118-4 12.30 
12-118-5S 0.10 
12-220, (220) 
12-220-1 $13.55 
12-220-2 4.10 
12-220-3 6.00 
12-220-4 3.85 
12-220-5 0.95 
12-220-6 1.75 
12-220-7 1.95 
12-220, (220) 
12-220L-1 $13.55 
12-220L-2 4.10 
12-508 9.76 
12-220L-4 3.85 
12-220L-5 0.95 
12-220L-6 1.75 
12-220L-8 1.00 





12-1247, (H1247) 


12-247L-1 $5.80 
12-330 9.76 
12-247L-3 2.55 
12-247L-4 2.99 


Replacement Plane 





Double Irons 


12-316 2%" $17.00 
12-322 1%" 13.00 
12-323 2" 17.00 
12-325 2%" 17.70 


14-205 & (84-205) 


14-205-1 $13.30 
14-205-2 2.05 
14-205-3 0.80 
14-205-5 0.80 
14-205-6 0.80 
14-205-7 2.05 





14-541, 14-542, 
14-543 


14-541-1 $0.25 
14-542-1 0.45 
14-543-1 0.45 
14-543-2 0.50 
14-544-1 0.45 
14-544-2 0.50 
14-551-2 0.25 
14-552-2 0.25 
14-553-2 0.25 
14-651-1 4.35 
14-652-1 4.35 
14-653-1 4.35 





15-042, (42SS) 








15-042-1 $4.25 
15-042-2 1.10 
15-042-5 4.25 
15-042-6 1.10 
15-042-8 2.45 
15-042-11 1.10 
15-042-12 1.10 
15-042-13 1.10 
15-042-15 3.10 
15-042-16 1.75 
15-042-18 2.25 
15-042-19 1.10 
15-042-20 1.10 
15-042-21 1.10 
15-042-22 1.10 
15-104 
15-104-1 $2.55 
15-104-2 0.55 
15-104-3 1.00 
15-106 
15-106-1 $2.55 
15-106-2 0.55 


15-106-3 1.00 











15-113 
15-113-1 $3.60 
15-113-2 0.21 
15-113-3 0.60 
15-113-4 0.78 
15-552-1 1.00 
15-552-2 1.00 
15-552-4 0.75 
15-334-1 0.75 
15-085-2 1.00 
15-087-2 1.00 
15-160 
15-160-1 $1.75 
15-160-2 1.75 
15-170 
15-170-1 $1.75 
15-170-2 1.75 
15-408, (408) 
15-265-1 $1.75 
15-265-2 1.75 





15-265, (H1265) 





15-408-1 $1.75 
15-408-2 1.75 
15-565, (565) 
15-565-1 $1.75 
15-565-2 1.75 





19-035-1 
19-035-2 
19-035-3 
19-035-4 
19-035-5 
19-035-6 
19-035-7 
19-035-8 
19-035-9 
19-035-10 
19-035-11 
19-035-12 
19-035-13 
19-035-14 
19-035-15 
19-035-16 
19-035-17 
19-035-18 
19-035-19 
19-035-20 
19-035-21 
19-035-22 
19-035-23 
19-035-24 
19-035-25 
19-035-26 
19-035-27 
19-035-28 
19-035-29 


19-060, (GOMB) 





19-060-1 $0.95 
19-060-2 0.95 
19-060-3 93.80 
19-060-4 1.00 
19-060-5 0.95 
19-060-6 3.45 
19-060-7 0.95 
19-060-8 0.95 
19-060-9 5.40 
19-060-10 4.50 
19-060-11 0.95 
19-060-12 11.00 
19-060-13 11.10 
19-060-14 10.30 
19-060-15 1.75 
19-060-16 2.70 
19-060-17 0.95 
19-060-18 0.95 
19-060-19 0.95 
19-060-20 0.95 
19-060-22 0.95 
19-060-23 0.95 
19-060-24 0.95 
19-060-25 0.95 
19-060-26 0.95 
19-060-27 2.70 
19-060-28 2.70 
19-060-29 0.95 
19-060-30 0.95 
19-060-31 2.90 
19-060-32 4.50 
19-060-33 1.95 
19-060-34 32.30 
19-115, (115) 
19-115-1 $11.30 
19-115-3 1.00 
19-115-4 2.10 
19-115-5 1.00 
19-115-6 1.00 
19-115-7 1.00 
19-115-8 5.80 
19-115-9 1.00 
19-115-10 1.00 
19-115-11 3.45 
19-115-12 1.00 
19-115-13 1.00 
19-115-14 1.00 
19-115-15 1.00 
19-115-16 1.00 
19-115-17 1.00 
19-115-18 21.10 
19-115-20 1.00 
19-115-21 1.00 
19-115-22 1.00 


19-100-1 
19-100-3 
19-100-4 
19-100-7 
19-100-8 
19-100-9 
19-100-10 
19-100-11 
19-100-12 
19-100-13 
19-100-14 
19-100-15 
19-100-16 
19-100-18 
19-100-19 
19-100-20 
19-100-21 
19-100-22 
19-100-23 


19-400-4 
19-400-5 
19-400-7 
19-400-12 
19-400-13 
19-400-14 
19-400-15 
19-400-16 


19-114-1 
19-114-2 
19-114-3 
19-114-4 
19-114-5 
19-114-6 


19-116-1 
19-116-2 
19-116-3 
19-116-4 
19-116-5 
19-116-6 
19-116-7 
19-116-8 


19-100, (100MM) 


$117.50 
9.55 
16.45 
18.10 





19-400, (400) 


$55.00 
9.55 
18.10 
27.70 
3.10 
2.10 
3.10 
2.10 





19-114, (H114A) 


$3.70 
21.20 
14.00 
0.95 
0.95 
2.10 





19-116, (116MB) 


$0.95 
0.95 
10.60 
4.50 
0.95 
0.95 
0.95 
28.25 


19-160 


19-160-1 

19-160-2 

19-160-3 

19-160-4 

19-160-5 

19-160-6 

19-160-7 

19-160-8 

19-160-9 

19-160-10 
19-160-11 
19-160-12 
19-160-13 
19-160-14 
19-160-16 
19-160-17 
19-160-18 
19-160-19 
19-160-20 
19-160-21 
19-160-22 
19-160-23 
19-160-24 
19-160-25 
19-160-26 
19-160-27 
19-160-28 
19-160-29 
19-160-30 
19-160-31 
19-160-32 
19-160-33 
19-160-34 
19-160-35 
19-160-36 
19-160-37 


ne A mo 1D noe 16 


1S 

















Ref. No. Price Ref. No. Price Ref. No. Price =) A Co 
19-264-22 3.55 19-258-25 0.95 
19-235, (85-235) 19-264-23 1.25 19-246, (2246A) 19-258-26 0.95 
19-235-1 $1.00 19-264-24 1.00 19-246-1 $2.35 19-258-27 0.95 
19-235-2 1.00 19-264-25 17.35 19-246-2 0.95 19-258-28 1.70 
19-235-3 1.00 19-264-26 2.70 19-246-3 0.95 19-258-30 1.70 
19-235-4 2.35 19-264-27 44.80 19-246-4 1.00 19-258-31 40.75 
19-235-5 1.25 19-264-28 1.00 19-246-5 1.00 19-258-32 N/A 
19-235-6 5.80 19-264-29 3.20 19-246-6 1.00 19-258-33 16.35 
19-235-7 1.25 19-264-30 5.25 19-246-7 0.95 19-258-34 4.50 
19-235-8 3.20 19-264-31 147.30 19-246-8 8.45 19-258-35 1.00 
19-235-9 1.00 19-264-32 1.00 19-246-9 2.70 19-258-36 5.80 
19-235-10 1.95 19-264-33 5.25 19-246-10 2.70 19-258-37 0.95 
19-235-11 0.95 19-264-34 1.10 19-246-11 202.45 19-258-38 1.70 
19-235-12 18.10 19-264-35 239.05 19-246-12 0.95 
19-235-13 0.95 19-264-36 2.45 19-246-13 0.95 
19-235-15 1.00 19-264-38 4.35 19-246-14 0.95 2244A 
19-235-16 1.00 19-264-39 3.55 19-246-15 11.10 2244A-1 $2.35 
19-235-17 10.80 19-264-40 1.00 19-246-16 0.95 2244A-2 0.95 
19-235-18 3.80 19-264-41 1.25 19-246-17 0.95 2244A-3 0.95 
19-235-20 1.00 19-264-42 4.32 19-246-18 0.95 2244A-4 1.00 
19-235-21 1.75 19-264-43 1.00 19-246-19 1.95 2244A-5 1.00 
19-235-22 3.55 19-246-20 4.80 2244A-6 1.00 
19-235-23 1.25 19-246-21 0.95 2244A-7 0.95 
19-235-24 1.00 19-306, (85-306) 19-246-22 2.10 2244A-8 8.45 
19-235-25 17.35 19-306-1 $1.00 19-246-23 5.80 2244A-9 2.70 
19-235-26 2.70 19-306-2 1.00 19-246-24 3.35 2244A-10 2.70 
19-235-27 44.80 19-306-3 1.00 19-246-25 0.95 2244A-11 202.45 
19-235-28 1.00 19-306-4 2.35 19-246-26 0.95 2244A-12 0.95 
19-235-29 3.20 19-306-5 1.25 19-246-27 0.95 2244A-13 0.95 
19-235-30 5.25 19-306-6 5.80 19-246-28 1.70 O244A-14 0.95 
19-235-31 147.30 19-306-7 1.25 19-246-30 1.70 2244A-15 11.10 
19-235-32 1.00 19-306-8 3.20 19-246-31 40.75 2244A-16 0.95 
19-235-33 5.25 19-306-9 1.00 19-246-32 N/A 2244A-17 0.95 
19-235-34 1.10 19-306-10 1.95 19-246-33 11.60 2244A-18 0.95 
19-235-35 239.05 19-306-11 0.95 19-246-34 4.50 2244A-19 1.75 
19-235-36 2.45 19-306-12 18.10 19-246-35 1.00 2244A-20 4.80 
19-235-37 80.55 19-306-13 0.95 19-246-36 4.75 2244A-21 0.95 
19-235-38 4.35 19-306-15 1.00 19-246-37. 121.75 2244A-22 2.10 
19-235-39 3.55 19-306-16 1.00 19-246-38 1.70 2244A-23 5.80 
19-235-40 1.00 19-306-17 10.80 2244A-24 3.35 
19-235-41 1.25 19-306-18 3.80 19-258, (2358A) 2244A-25 0.95 
19-235-42 4.32 19-306-20 1.00 19-258-1 $2.35 2244A-26 0.95 
19-235-43 1.00 19-306-21 1.75 19-258-2 0.95 2244A-27 0.95 
19-306-22 3.55 19-258-3 0.95 2244A-28 1.70 
———————— 19-306-23 1.25 19-258-4 1.00 2244A-30 1.70 
19-264, (85-264) 19-306-24 1.00 19-258-5 1.00 2244A-31 40.75 
19-264-1 $1.00 19-306-25 17.35 19-258-6 1.00 2244A-32 N/A 
19-264-2 1.00 19-306-26 2.70 19-258-7 0.95 2244A-33 16.35 
19-264-3 1.00 19-306-27 44.80 19-258-8 8.45 2244A-34 4.50 
19-264-4 2.35 19-306-28 1.00 19-258-9 2.70 2244A-35 1.00 
19-264-5 1.25 19-306-29 3.20 19-258-10 2.70 2244A-36 5.80 
19-264-6 5.80 19-306-30 5.25 19-258-11 202.45 2244A-37 0.95 
19-264-7 1.25 19-306-31 147.30 19-258-12 0.95 2244A-38 1.70 
19-264-8 3.20 19-306-32 1.00 19-258-13 0.95 
19-264-9 1.00 19-306-33 5.25 19-258-14 0.95 
19-264-10 1.19 19-306-34 1.10 19-258-15 11.10 
19-264-11 0.95 19-306-35 239.05 19-258-16 0.95 
19-264-12 18.10 19-306-36 2.45 19-258-17 0.95 
19-264-13 0.95 19-306-37 71.70 19-258-18 0.95 
19-264-15 1.00 19-306-38 4.35 19-258-19 1.75 
19-264-16 1.00 19-306-39 3.55 19-258-20 4.80 
19-264-17 10.80 19-306-40 1.00 19-258-21 0.95 
19-264-18 3.80 19-306-41 1.25 19-258-22 2.10 
19-264-20 1.00 19-306-42 4.32 19-258-23 5.80 
19-264-21 1.75 19-306-43 1.00 19-258-24 3.35 


Re Es 


Ref. No. Price 


Ref. No. 


on oe 


Price 


Ref. No. 


vase 


Price 





19-246, (2246A) 
15-132-1 $75.60 





19-258, (2648A) 














15-133-1 $80.55 
246A 

15-132-1 $75.60 
346A 

15-132-1 $75.60 
358A 

15-133-1 $80.55 
360A 

15-124-1 $71.70 





Belt Clips for Tape 
Rules 


33-425-2 $0.95 
33-312-2 0.95 
33-117-2 1.00 
33-445-2 1.00 





Slide Locks for Tape 
Rules 


33-425-1 $1.10 
33-423-2 1.10 
33-116-3 hig 
33-310-4 1.10 
33-212-5 1.10 
33-912-6 1.10 
33-430-1 1.10 
33-445-1 1.10 
33-446-1 1.10 
33-512-1 1.10 


Rules Blades 








32-116-1 $13.50 
32-156-1 10.26 
32-158-1 9.95 
32-166-1 11.95 
32-205-1 3.79 
32-209-1 5.19 
32-211-1 5.99 
32-219-1 5.99 
32-221-1 4.39 
32-223-1 5.99 
32-230-1 13.45 
32-236-1 6.00 
32-271-1 5.99 
32-325-1 11.05 
32-416-1 9.95 
32-423-1 10.59 
32-425-1 12.25 
32-428-1 12.29 
32-610-1 7.29 
32-611-1 8.09 
32-612-1 8.65 
32-616-1 9.95 
32-620-1 10.79 
32-621-1 7.29 
32-625-1 12.25 
32-812-1 11,05 
32-820-1 14.79 
32-912-1 12.05 
32-913-1 6.09 
32-914-1 9.95 
32-916-1 14.29 
34V 
LW34V-4 $27.45 
LW34V-10 41.10 
36G 
LW36G-6 $10.80 
LW36G-24 9.05 
PW36G-6 10.80 
PW36G-24 9.05 


Levels 
42-348-1 $3.35 
42-348-2 3.35 
42-348-3 3.35 
42-348-4 3.35 
42-348-5 3.35 
42-448-5 3.35 
42-464-1 2.39 
42-511-1 0.10 
42-512-1 0.10 
42-524-1 1.25 
42-524B-1 0.60 
42-701-1 2.39 
42-701-2 2.39 
42-702-1 2.39 
42-703-1 2.39 
42-704-1 2.39 
42-705-1 2.39 
42-706-1 2.39 
42-706-2 2.39 
42-707-1 2.39 
42-708-1 2.39 
42-710-1 2.39 
42-711-1 2.39 
42-712-1 2.39 
42-713-1 2.39 
42-714-1 2.39 
42-725-1 2.39 
42-731-1 3.35 
42-732-1 3.35 
42-733-1 3.35 
42-760-1 3.00 
42-761-1 3.35 
42-762-1 3.35 
42-763-1 3.35 
42-764-1 3.35 
42-765-1 3.35 
42-766-1 2.39 
42-767-1 3.35 
42-780-1 35.00 


46-800-1 
46-800-2 
46-800-3 


46-812-1 
46-812-2 





46-800, (18TB) 





46-812, (25TB) 


46-022-1 $8.95 
46-022-2 7.25 
46-022-3 2.10 
46-022-4 1.00 
46-022-5 1.50 





46-123, 46-122, (122) 


46-123-1 $18.80 
46-123-2 7.29 
46-123-3 2.10 
46-123-4 1.00 
46-123-5 1.50 





46-222, (1222-1/2) 

















46-222-1 $8.95 
46-222-2 3.10 
46-222-3 1.75 
46-222-4 1.00 
46-222-5 1.10 
46-322 
46-322-1 8.95 
46-322-2 7.25 
46-322-3 2.10 
46-322-4 1.00 
46-322-5 1.00 
47-061, (61G) 
47-061-1 $4.35 
47-061-2 3.20 
47-061-3 0.95 
47-061-4 0.95 
47-061-7 0.95 
47-065, (65G) 
47-065-1 $9.85 
47-065-2 9.60 
47-065-3 1.00 
47-065-4 1.00 
47-065-5 0.95 
47-065-6 0.95 
47-065-7 0.95 
47-090, (90G) 
47-090-1 $10.45 
47-090-2 5.80 
47-090-3 0.95 
47-090-4 0.95 
47-091, (91G) 
47-091-1 $10.45 
47-091-2 5.80 
47-091-3 0.95 
47-091-4 0.95 





ror O 


47-095(95G) 
47-095-2 $10.60 
47-095-3 4.25 
47-095-4 1.10 





47-970, 47-170, (170), 
47-971, 47-171, (171), 
47-972, 47-172 (172) 














47-971-1 $1.45 
47-100 
47-100-1 $1.75 
47-100-2 0.60 
47-100-3 0.60 
47-100-4 0.25 
47-100-5 0.60 
47-100-6 0.50 
47-101-1 4.10 
47-150 
47-150-1 $1.75 
47-150-2 0.60 
47-150-3 0.60 
47-150-5 0.60 
47-150-7 0.75 
47-200 
47-200-1 $1.75 
47-200-2 0.60 
47-200-5 0.60 
47-200-7 0.55 
59-135 
59-135-1 4.75 


51-828-5 
51-831-1 
51-840-1 
51-900-1 
54-002-5 
54-032-1 
54-040-1 
54-304-5 
54-601-5 


56-621-1 
56-622-1 
56-625-1 
56-626-1 
56-627-1 
56-641-1 
56-642-1 
56-643-1 
56-645-1 
56-646-1 


56-673-1 
56-674-1 
56-678-1 
56-679-1 


56-680-5 
56-682-1 
56-683-1 
56-684-5 
56-685-1 
56-686-1 
56-6z7-1 


56-691-5 
56-696-1 
56-697-1 
56-698 -1 
56-699-1 
56-901-1 


57-251-6 
57-3910-1 
57-582-1 
57-583-1 
57-584-1 
57-585-1 
57-586-1 


57-592-1 
57-593-1 
57-594-1 
57-596-5 


59-135-5 
59-140-1 


2.50 


4.75 
7.35 


ne ae 


68-030, (30A) 


68-130-1 
68-130-2 
68-130-3 
68-130-4 
68-130-5 
68-130-6 
68-130-7 
68-130-8 
68-130-9 
68-130-10 
68-130-11 
68-130-12 
68-130-13 
68-130-14 
68-130-15 
68-130-16 
68-130-17 


Price 





68-030-1 $13.35 
68-030-2 1.60 
68-030-3 1.75 
68-030-4 0.75 
68-030-5 0.75 
68-030-6 3.85 
68-030-7 3.35 
68-030-8 2.70 
68-030-9 0.75 
68-030-10 0.75 
68-030-11 0.95 
68-030-12 0.95 
68-030-14 0.75 
68-030-16 0.75 
68-030-17 2.60 
68-031, (30A) 
68-031-1 $13.75 
68-031-2 1.60 
68-031-3 2.00 
68-031-4 0.75 
68-031-5 0.75 
68-031-6 3.85 
68-031-7 3.35 
68-031-8 3.50 
68-031-9 0.75 
68-031-10 0.75 
68-031-11 1.60 
68-031-12 1.00 
68-031-14 0.75 
68-031-16 0.75 
68-031-17 2.60 





68-130, (130A) 


$13.75 
1.60 
1.75 
0.75 
0.75 
3.85 
3.35 
2.70 


mson: itt 


68-131-1 
68-131-2 
68-131-3 
68-131-4 
68-131-5 
68-131-6 
68-131-7 
68-131-8 
68-131-9 
68-131-10 
68-131-11 
68-131-12 
68-131-13 
68-131-14 
68-131-15 
68-131-16 
68-131-17 


68-135-1 
68-135-2 
68-135-3 
68-135-4 
68-135-5 
68-135-6 
68-135-7 
68-135-8 
68-135-9 
68-135-10 
68-135-11 
68-135-12 
68-135-13 
68-135-14 
68-135-15 
68-135-16 
68-135-17 


Price 


68-131, (131A) 





68-135, (135A) 


ren heed 


Price 


24 














68-130B 68-133, (133H) 68-030 (30A), 70-008, (PAS, PA10, 
68-130B-1 $1.60 68-133-1 $2.70 68-130, (130A), PA11, PA12) 
68-130B-2 2.60 68-133-2 0.75 68-130B 70-008-1 $1.95 
68-130B-3 6.75 68-133-3 2.70 (3011) 68-340-1 $4.99 70-008-2 0.25 
68-130B-4 1.55 68-133-4 2.70 (3012) 68-341-1 4.99 70-008-3 0.25 
68-130B-5 3.35 68-133-5 0.95 (3013) 68-342-1 4.99 
68-130B-6 0.75 68-133-6 0.95 301) 68-371-1 5.29 
68-130B-7 2.70 68-133-7 0.75 eet 68-372-1 5.29 70-016, (PA16) 
68-130B-8 0.95 68-133-8 0.95 (3080) 68-308-1 3.10 70-016-1 $1.60 
68-130B-9 1.00 68-133-9 0.75 70-016-2 0.75 
68-130B-10 1.50 68-133-10 8.10 70-016-3 0.95 
68-130B-11 2.00 68-133-11 3.65 68-031 (314A), 
68-130B-12 0.75 68-133-12 2.60 68-131, (131A), 
68-130B-13 1.55 68-133-13 1.60 68-131B 70-100 Tool Belt 
68-130B-14 0.75 68-133-14 0.75 (3111) 68-343-1 $4.99 70-100-1 1.50 


68-130B-15 0.75 
68-130B-16 0.75 
68-130B-17 13.35 


(3112) 68-344-1 4.99 
(3113) 68-345-1 4.99 
(311) 68-374-1 5.29 








68-233, (233H) 75-026, 75-004 























68-135B-18 


68-130B-18 0.95 68-233-1 $2.70 (312) 68-375-1 5.29 75-016-1 $17.95 
a ee (313) 68-376-1 N/A pth 
68-131B 68-233-4 > 70 (3180) 68-319-1 3.10 *5:000-1 3.95 
68-131B-1 $13.75 68-233-5 | 0.95 75-091-1 8.95 
68-131B-2 1.60 68-233-6 0.95 68-135 (135A), 
68-131B-3 2.00 68-233-7 0.75 68-133 (133H 
68-131B-4 0.75 68-233-8 0.95 68-233 aie 81-700, (80-700) 
68-131B-5 0.75 68-233-9 0.75 68-135B 81-700-1 $24.20 
68-131B-6 1.55 68-233-10 8.10 -700- 
68-131B-7 3.35 68-233-11 3.65 (331) 68-346-1 $4.99 ie ee 
68-131B-8 2.70 68-233-12 2.60 (332) 68-347-1 4.99 81-700-5 4.75 
68-131B-9 0.75 68-233-13 1.60 fasia) is a poo 
68-131B-10 1.55 68-233-14 0.75 -356- 
68-131B-11 0.95 pelt set pe 81-702, (80-702) 
68-131B-12 1.00 -378- 81-702-1 15.95 
RR I3iBi3«.9.—Sté«Y:«O@ 825A, (254 A) (3580) 68-358-1 3.10 ee. uae 
68-131B-14 0.75 68-251-1 $4.80 81-702-3 5.35 
68-131B-15 1.25 68-251-2 1.10 : : 81-702-4 0.95 
68-131B-16 1.55 68-251-3 1.10 a le) 233 
68-131B-17 2.60 68-251-4 2.45 
68-131B-18 1.55 68-251-5 6.00 68-330-1 $18.19 
68-251-6 2.00 68-333-1 7.89 
68-251-7 3.50 
68-135B 68-251-8 0.95 
68-135B-2 $0.75 68-251-9 0.95 
68-135B-3 2.00 68-251-10 0.95 
68-135B-4 0.75 68-251-11 0.25 
68-135B-5 0.75 68-251-12 0.25 
68-135B-6 1.55 68-251-13 2.00 
68-135B-7 3.35 
68-135B-8 2.70 
68-135B-9 0.75 
68-135B-10 1.55 
68-135B-11 0.95 
68-135B-12 1.00 
68-135B-13 0.95 
68-135B-14 0.75 
68-135B-15 1.25 
68-135B-16 1.55 
68-135B-17 2.60 





